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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3100 

6 Δεκεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 136753/3365 

Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Την υποχρέωση προστασίας της άγριας πανίδας 
που απορρέει από το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος. 

2 Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» 
(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 
58 και 59) και της 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-85) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι¬ 
σης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 
(Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/ 
4-2-98), 87578/703/6-3-2007(Φ.Ε.Κ. 581/Β/23-4-2007) κοι¬ 
νές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 
1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012). 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονο¬ 
μικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3 Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98. 

4 Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ¬ 
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 303/Α/ 
24-12-2003). 

5 Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη¬ 
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ. 
32/Α/13-3-83), κατ’ εφαρμογή της οποίας με την παρούσα 
ρυθμίζεται ότι: 


5.1 Κανένα είδος, που αναφέρεται στον πίνακα θηρεύ¬ 
σιμων της παρούσας, δεν περιλαμβάνεται στο Παράρ¬ 
τημα II της Σύμβασης. 

5.2 Καλύπτονται οι ανάγκες των αποδημητικών και 
ενδημικών ειδών του Παραρτήματος III της Σύμβασης. 

5.3 Καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος 
IV της Σύμβασης, απαγορεύοντας κάθε άλλο τρόπο 
άσκησης της Θήρας, πλην της χρήσης του λειόκανου 
κυνηγετικού όπλου. 

5.4 Εξασφαλίζεται στα είδη ικανοποιητικό επίπεδο 
πληθυσμών κατά περιοχή. 

6 Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτό¬ 
πων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 350/Α/ 
29-11-74), κατ’ εφαρμογή της οποίας όλες οι περιοχές τις 
οποίες έχει εντάξει η Ελλάδα στη συμφωνία ΒΑΜ3ΑΒ, 
έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας, είτε 
ως «μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής», όπου στις περιο¬ 
χές αυτές απαγορεύεται καθ' ολοκληρίαν το κυνήγι και 
λειτουργούν ως περιοχές με στόχο τη συντήρηση και 
την αύξηση του πληθυσμού των υδροβίων πτηνών, όπως 
ακριβώς ορίζει η συμφωνία ΒΑΜδΑΒ, είτε ως «Εθνι¬ 
κά Πάρκα» όπου μετά από Ειδική, σε κάθε περίπτωση, 
περιβαλλοντική Μελέτη, καθορίζονται περιορισμένης 
έκτασης ζώνες Θήρας ή απαγορεύεται παντελώς η Θήρα. 

7 Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/26-5-99), 
σε συμμόρφωση προς την οποία η παρούσα απαγορεύει 
τη Θήρα όλων των ειδών του Παραρτήματος I αυτής. 

8 Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχε¬ 
τικές τροποποιήσεις της, όσον αφορά ειδικότερα στην 
ημερομηνία έναρξης και λήξης της Θήρας των αποδημη¬ 
τικών πτηνών και των υδροβίων θηραμάτων, η οποία κα¬ 
θορίστηκε βάσει μεθόδου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ορίζεται στο έγγραφο 
κατευθύνσεων για τη Θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ 
ΕΟΚ «Οδηγία για τα πουλιά» - Θυίάαηοθ άοουπιβηΐ 
οη άυη1ίη9 υηάθΓ ΟουηοίΙ ΟίΓθοΙίνθ 79/409/ΕΕΟ οη ίίΐθ 
οοπεοΓναΙίοη οί ννίΐά όΐΓάδ “Τίιο Βίιάδ ΟίΓοοίΙνθ”, καθώς στις 
βασικές έννοιες του άρθρου 7(4) της οδηγίας 79/409/ 
ΕΟΚ - “Κογ ΟοποβρΙε οί ΑγΙιοΙθ 7(4) οί ΟίΓοοίΙνθ 79/409/ 
ΕΕΟ “Ρβποά οί ΒορΓοδυοΙίοπ από ΡΐΌπυρΙίαΙ ΜίρΓαίίοπ οί 
Αππθχ II Βιι-ά δρθοίθδ ίπ ίίΐθ 27 Ε.ϋ. Μοπιόθΐ" δίαίθδ”, όπως 








44438 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ισχύουν και τα οποία εγγυώνται την προστασία των 
ειδών αυτών ενόσω διαρκεί η μετανάστευσή τους και 
η περίοδος φωλεοποίησης. 

8.1 Την επιστολή ϋυΡΙΜ (2003) 8249ΜΚ/13.11.2003 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την 
προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση 
0-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθε¬ 
σίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ. 

8.2 Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγραφής 
της υπόθεσης 0-167/03, από την οποία προκύπτει ειδι¬ 
κότερα ότι η συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας, 
και ιδιαιτέρως της παρούσας προς την Οδηγία 79/409/ 
ΕΟΚ και συγκεκριμένα ως προς τις περιόδους Θήρας, 
είναι τελεσίδικα αναγνωρισμένη, διότι στην παρ. 2 του 
εγγράφου ϋΙΙΒΜ (2003) 8249ΜΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθορίζει ότι: «Με το υπόμνημα αντίκρουσής της που 
κατέθεσε στις 11 Ιουνίου 2003, η Ελληνική κυβέρνηση 
κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 111381/6268/18.12.2002 Από¬ 
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Ρυθμίσεις Θήρας για το 
κυνηγετικό έτος 2002/2003», με την οποία η ισχύουσα 
νομοθεσία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 
7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ». Με την δε παρ. 3 εκ¬ 
φράζεται η πρόθεση παραίτησης: «Με βάση τα ανωτέρω, 
η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο 
συνέχισης της παρούσας διαδικασίας. Κατά συνέπεια, 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού Διαδικασίας, 
προτίθεται να παραιτηθεί της προσφυγής». Στη συνέ¬ 
χεια αυτού του εγγράφου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με 
Απόφασή του διέγραψε τη σχετική υπόθεση εναντίον 
της Ελλάδος (0-167/03 0X158 οί 5.7.03). 

8.3 Την Κ.Υ.Α. 294283/23-12-1997 Φ.Ε.Κ. 68/Β/1998, με την 
οποία τροποποιείται το Παράρτημα των θηρεύσιμων 
της Κ.Υ.Α. 414985/18-12-1985 Φ.Ε.Κ. 757/Β/1985, προσθέ¬ 
τοντας σε αυτό τα είδη: καρακάξα, κάργια, κουρούνα 
και ψαρόνι, σε συμμόρφωση της τροποποίησης των 
σχετικών παραρτημάτων της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, που 
πραγματοποιήθηκε το 1997 (ΕΕ αριθμ. 1-223/13-08-1997). 

9 Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας», κατ’ εφαρμογή της οποίας ελήφθησαν 
υπόψη οι σχετικές διατάξεις που αφορούν την ανάγκη 
ειδικής μέριμνας για τις περιοχές του δικτύου ΝεΙυΓ3 
2000 . 

10 Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 
2580/00,1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ. 

11 Το Ν.3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2002) «για την προ¬ 
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς». 

12 Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ¬ 
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005). 

13 Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.Δ. 
189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α/2009) «Καθορισμός και ανακατα¬ 
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

14 Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτο¬ 
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί¬ 
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

15 Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 855/Β/18-6-2010) 
Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών». 


16 Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 “Διορισμός Υπουρ¬ 
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Φ.Ε.Κ. 
141/Α/2012). 

17 Την υπ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού “Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη” (Φ.Ε.Κ. 2101/Β/2012). 

18 Την αριθμ. 57949/23-11-2012 (Φ.Ε.Κ. 3231/Β/2012) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γού Π.Ε.Κ.Α περί «εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή 
Υπουργού και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στους 
Ειδικούς και Γ ενικούς Γ ραμματείς καθώς και στους Προϊ¬ 
σταμένους των Γ ενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τ μημάτων, 
Αυτοτελών γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουρ¬ 
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

19 Την με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης 2115/19-07-2013 στο 
ΥΠΕΚΑ, πρόσφατη (Αθήνα, Μάιος 2013)Έρευνα - Μελέ¬ 
τη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή¬ 
μιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας - Παράρτημα 
Καρπενησιού από τους καθηγητές Παπαγεωργίου Ν., 
Βλάχο Χρ., Θωμάίδη Χρ. και λοιπούς εξειδικευμένους 
επιστήμονες με τον τίτλο «Η επίδραση της Θήρας στους 
πληθυσμούς των θηρεύσιμων και μη ειδών, ο έλεγχος 
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων Θήρας.» 

- Τεύχος Α. «Επίδραση της χρονικής περιόδου Θή¬ 
ρας επί των θηρεύσιμων και των απολύτως προστα- 
τευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους 
πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρεύσιμων ειδών στην 
Ελλάδα», στο οποίο αποδεικνύεται ειδικότερα ότι: 

1) Το κυνήγι των υδροβίων και παρυδάτιων πτηνών 
στην Ελλάδα ξεκινάει από τη 15η Σεπτεμβρίου, ημε¬ 
ρομηνία μετά την οποία δεν υφίσταται πλέον ζήτημα 
σύγχυσης, αφού τα πουλιά έχουν ξεπεράσει το στάδιο 
της πτερόρροιας. 

2) Για τα είδη που επιτρέπεται να θηρευθούν στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε καν ένδειξη περί ύπαρξης 
κινδύνου αφανισμού. Αντίθετα, με βάση τα στοιχεία που 
παρατίθενται αποδεικνύεται ότι τα είδη αυτά α) είναι 
τα πολυπληθέστερα, β) έχουν τεράστια γεωγραφική 
περιοχή κατανομής, γ) δεν παρουσιάζεται φαινόμενο 
διάσπασης των πληθυσμών τους και δ) δεν παρουσιά¬ 
ζουν μη φυσικές διακυμάνσεις στους πληθυσμούς τους, 
ενώ παράλληλα θηρεύονται σε όλη την Ευρώπη και 
διατηρούν ασφαλές επίπεδο πληθυσμών στην ευρύτερη 
περιοχή κατανομής τους αλλά και στην Ελλάδα. 

3) Δεν υπάρχει επίδραση της όχλησης λόγω Θήρας 
στους πληθυσμούς των προστατευομένων. 

4) Ένα πολύ μεγάλο δίκτυο περιοχών απαγορευμένων 
στη Θήρα υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στις περισσό¬ 
τερες περιοχές της Ελλάδος, ισοκατανεμημένο σε όλη 
την επικράτεια. 

5) Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
το κυνήγι απαγορεύεται, σε ακραίες καιρικές συνθή¬ 
κες, από μηχανοκίνητα μέσα, τη νύχτα και επιβάλλονται 
πολύ άλλοι περιορισμοί, διαμορφώνοντας ένα πλήρες 
σύστημα προστασίας. 

-Τεύχος Β. «Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας», 
στο οποίο αποδεικνύεται ότι από τα στοιχεία, που είναι 
κατατεθειμένα στις Δασικές Υπηρεσίες, προκύπτει ότι 
το σώμα της Θηροφυλακής, από το 2000 έως και το τέ¬ 
λος του 2012, έχει πραγματοποιήσει 1.210.969 ελέγχους, 
με ποσοστό παραβατικότητας 1,79% επί των ελεγχομέ- 
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νων, με ειδικότερη μείωση της λαθροθηρίας στα προ- 
στατευόμενα είδη (0,01% των συνολικών παραβάσεων). 

Τεύχος Γ. «Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδο¬ 
μένων που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν 
επίδραση της κλιμακωτής λήξης της Θήρας στην προ¬ 
στασία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται 
από την εν λόγω κλιμάκωση», στο οποίο αποδεικνύεται 
ότι το χρονικό περιθώριο του ενός δεκαημέρου για είδη 
που δε μοιράζονται κοινούς βιότοπους, δε θηρεύονται με 
τον ίδιο τρόπο και δε διατρέχουν κίνδυνο συγχύσεως με 
άλλα θηρεύσιμα είδη λόγω της μορφολογίας τους, των 
συνηθειών τους και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιά¬ 
ζουν κατά περίπτωση, δεν συνιστά κλιμακούμενη λήξη. 

20 Την μελέτη για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας 
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων που¬ 
λιών» (2008) του ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης, 

21 α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής 
Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπονίας 
κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις 
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική 
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη 
διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 
2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπα¬ 
νίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων 
ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από 
τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατό¬ 
τητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την 
κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική 
πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης 
μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των 
θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 
7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιο¬ 
τόπου συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δε¬ 
δομένων. 

β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνι¬ 
κής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της Θήρας μετά 
την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων 
κ.κ. Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και 
Κιούση Δ. 

22 Τις αποφάσεις απαγόρευσης Θήρας λόγω πυρκα¬ 
γιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες, και συγκεκριμένα: 

22.1 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4148 (ΦΕΚ 1840/Β/12-09-2007) 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδος 

22.2 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6094/16-11-07 (ΦΕΚ 

2189/Β/2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας 

22.3 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6095/16-11-07 (ΦΕΚ 

2189/Β/2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατ. 
Μακεδονίας 

22.4 Απόφαση υπ’ αριθμ. 16198/623/03-10-2007 (ΦΕΚ 
527/Δ/23-10-2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ηπείρου 

22.5 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3596/27-10-2003 (ΦΕΚ 1241/ 
Δ/21-11-2003), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.6 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3597/27-10-2003 (ΦΕΚ 1241/ 
Δ/21-11-2003), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.7 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3711/31-10-2003 (ΦΕΚ 1241/Δ/ 
21-11-2003), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 


22.8 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3712/31-10-2003 (ΦΕΚ 1241/ 
Δ/21-11-2003), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.9 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2208/04-07-2006 (ΦΕΚ 1080/ 
Β/08-08-2006), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.10 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2266/05-07-2006 (ΦΕΚ 1080/ 
Β/08-08-2006), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.11 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5042/30-08-2007 (ΦΕΚ 1874/ 
Β/14-09-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.12 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3009/31-08-2007 (ΦΕΚ 1896/ 
Β/14-09-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.13 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3004/31-08-2007 (ΦΕΚ 1896/ 
Β/14-09-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.14 Απόφαση υπ’ αριθμ. 25392/1348/13-11-2007 (ΦΕΚ 
651/Δ/10-12-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου 

22.15 Απόφαση υπ’ αριθμ. 25390/1346/13-11-2007 (ΦΕΚ 
651/Δ/10-12-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου 

22.16 Απόφαση υπ’ αριθμ. 25391/1347/13-11-2007 (ΦΕΚ 651/ 
Δ/10-12-2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.17 Απόφαση υπ’ αριθμ. 25394/1349/13-11-2007 (ΦΕΚ 
651/Δ/10-12-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.18 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2355/06-07-2009 (ΦΕΚ 1460/ 
Β/20-07-2009), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 

22.19 Απόφαση υπ' αριθμ. 4928/19-11-2010 (ΦΕΚ 661/ 
08-12-2010), Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου 

22.20 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5506/19-11-2010 (ΦΕΚ 661/ 
08-12-2010), Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου 

22.21 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5357/11-11-2010 (ΦΕΚ 661/ 
08-12-2010), Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου 

22.22 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4720/09-11-2010 (ΦΕΚ 642/ 
01-12-2010), Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου 

22.23 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3651/180375/17-11-2010 (ΦΕΚ 
661/08-12-2010), Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ηπεί¬ 
ρου 

22.24 Απόφαση υπ’ αριθμ. 51989/631/17-11-2011 (ΦΕΚ 
500/Δ/09-12-2011), Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ¬ 
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.25 Απόφαση υπ’ αριθμ. 58663/1800/10-11-2011 (ΦΕΚ 
500/Δ/09-12-2011), Γ ενικής Γ ραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.26 Απόφαση υπ’ αριθμ. 51983/630/17-11-2011 (ΦΕΚ 
509/Δ/11-12-2011), Γ ενικής Γ ραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.27 Απόφαση υπ’ αριθμ. 51758/428/17-11-2011 (ΦΕΚ 
509/Δ/11-12-2011), Γ ενικής Γ ραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.28 Απόφαση υπ’ αριθμ. 52564/672/29-11-2011 (ΦΕΚ 
508/Δ/11-12-2 012), Γ ενικής Γ ραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.29 Απόφαση υπ’ αριθμ. 60874/1224/23-12-2011 (ΦΕΚ 
16/Δ/06- 02-2012), Γ ενικής Γ ραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.30 Απόφαση υπ’ αριθμ. 73263/6186/10-12-2012 (ΦΕΚ 
744/Δ/31-12-2012), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.31 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2962/249219/10-12-2012 (ΦΕΚ 
744/Δ/31-12-2012), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.32 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3006/255388/10-12-2012 (ΦΕΚ 
744/Δ/31-12-2012), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
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22.33 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2974/249346/10-12-2012 (ΦΕΚ 
744/Δ/31 -12-2012), Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.34 Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 131226-09-2007 (ΦΕΚ 
1945/Β/02-10-2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων 

22.35 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5428/13-10-2009/13-10-2009 
(ΦΕΚ 2278/26-10-2009), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής 

22.36 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6038/13-10-2009/13-10-2009 
(ΦΕΚ 2278/26-10-2009), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Αττικής 

22.37 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3760/πε/04-01-2012 (ΦΕΚ 
16/06-02-2012), Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

22.38 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3086/29-10-12 (ΦΕΚ 700/Δ/ 
11-12-2012), Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί¬ 
κησης Αττικής 

22.39 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6664/29-10-2010 (ΦΕΚ 642/ 
01-12-2010), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 

22.40 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1242/17-09-2013 (ΦΕΚ 2419/ 
Β/27-09-2013), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Δι¬ 
οίκησης Κρήτης 

22.41 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3177/19-09-2007 (ΦΕΚ 527/ 
Δ/23-10-2007), Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος 

22.42 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3454/04-11-2011 (ΦΕΚ 16/Δ/06- 
02-2012), Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη¬ 
σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 

22.43 Απόφαση υπ’ αριθμ. 11/02-01-2012 (ΦΕΚ 16/Δ/ 
06-02-2012), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί¬ 
κησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 

22.44 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4443/21-11-2011 (ΦΕΚ 508/ 
Δ/20-12-2011), Γ ενικού Γ ραμματέα Αποκεντρωμένης Δι¬ 
οίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 

22.45 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2002/28-11-2011 (ΦΕΚ 508/ 
Δ/20-12-2011), Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι¬ 
οίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 

22.46 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4202/14-09-2007 (ΦΕΚ 
527/Δ/23-10-2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου 

22.47 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6503/13-09-2007 (ΦΕΚ 
527/Δ/23-10-2007), Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου 

22.48 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1334 /15-10-2012, Γ εν. Δ/νσης 
Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης 

22.49 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3124/30-4-2012 (ΦΕΚ 335/ 
Δ/31-5-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.50 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3123/30-4-2012 (ΦΕΚ 335/ 
Δ/31-5-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.51 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2372/30-4-2012 (ΦΕΚ 335/ 
Δ/31-5-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.52 Απόφαση υπ' αριθμ. 2342/30-4-2012 (ΦΕΚ 335/ 
Δ/31-5-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.53 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6992/12-11-2012 (ΦΕΚ 700/ 
Δ/11-12-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 


22.54 Απόφαση υπ' αριθμ. 6327/12-11-2012 (ΦΕΚ 729/ 
Δ/21-12-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.55 Απόφαση υπ’ αριθμ. 7109/12-11-2012 (ΦΕΚ 729/Δ/ 
11-12-2012), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.56 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6420/12-11-2012 (ΦΕΚ 729/ 
Δ/11-12-2012), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.57 Απόφαση υπ’ αριθμ. 526/19-02-2013 (ΦΕΚ 118/Δ/ 
08-03-2013), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.58 Απόφαση υπ’ αριθμ. 527/19-02-2013 (ΦΕΚ 118/Δ/ 
08-03-2013), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.59 Απόφαση υπ’ αριθμ. 241/19-02-2013 (ΦΕΚ 118Δ/ 
08-03-2013), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.60 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4289/12/19-02-2013 (ΦΕΚ 118/ 
Δ/08-03-2013), Γεν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.61 Απόφαση υπ’ αριθμ. 528/19-02-2013 (ΦΕΚ 121/Δ/ 
11-03-2013), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων Απο¬ 
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.62 Απόφαση υπ’ αριθμ. 36608/1767/19-09-2013 (ΦΕΚ 
1904//05-08-2013), Γ εν. Δ/ντη Δασών και Αγρ. Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.63 Απόφαση υπ’ αριθμ. 984/9898/30-08-2007 (ΦΕΚ 
1872/Β/14-09-2007), Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Περι¬ 
φέρειας Ηπείρου 

22.64 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1041/10489/03-09-2007 (ΦΕΚ 
1872/Β/14-09-2007), Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών Περι¬ 
φέρειας Ηπείρου 

22.65 Απόφαση υπ’ αριθμ. 42/03-02-2010 Δ/νσης Δασών 
Περιφέρειας Αττικής 

22.66 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2938/14-08-2012 Δ./νσης Δα¬ 
σών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.67 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2035/28-06-2013 Δ./νσης Δα¬ 
σών Αν. Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.68 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2375/15-07-2013 Δ./νσης Δα¬ 
σών Αν. Αττικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.69 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3035/02-10-2010 Δ./νσης Δα¬ 
σών Περιφέρειας Στ. Ελλάδος 

22.70 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2048/30-08-2007 Δ/νσης 
Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου 

22.71 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2154/13-09-2007 Δ/νσης Δα¬ 
σών Περιφέρειας Πελοποννήσου 

22.72 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6938/10-11-2008 Δ/νσης Δα¬ 
σών Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 

22.73 Απόφαση υπ’ αριθμ. 17462/1899 (αριθμ πρωτ 
35400/3665) (ΦΕΚ 828/Β/25-06-2010) Δ/νσης Δασών Πε¬ 
ριφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 

22.74 Απόφαση υπ’ αριθμ. 8856/29-05-2008 Δ./νσης 
Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.75 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2591/25-08-2008 Δ./νσης Δα¬ 
σών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.76 Απόφαση υπ’ αριθμ. 9520/20-05-2009 Δ/νσης 
Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.77 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2638/27-07-2011 Δ./νσης Δα¬ 
σών Αργολίδας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον¬ 
νήσου - Δυτ. Ελλάδας - Ιονίου 
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22.78 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3759/11-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Αχαϊας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.79 Απόφαση υπ’ αριθμ. 6344/11-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Δωδ/νήσου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

22.80 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5698/08-08-2008 Δ./νσης 
Δασών Δωδ/νήσου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

22.81 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5653/05-09-2008 Δ./νσης 
Δασών Δωδ/νήσου Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 

22.82 Απόφαση υπ’ αριθμ. 50174/1835/16-09-2013 Δ./ 
νσης Δασών Δωδ/νήσου Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου 

22.83 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2219/06-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Ζακύνθου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

22.84 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2221/06-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Ζακύνθου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

22.85 Απόφαση υπ. αριθμ. 3060/11-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Ηλείας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.86 Απόφαση υπ’ αριθμ. 7863/22-10-2012 Δ./νσης 
Δασών Ηρακλείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

22.87 Απόφαση υπ' αριθμ. 6289/19-08-2013 Δ./νσης 
Δασών Ηρακλείου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

22.88 Απόφαση υπ’ αριθμ. 42440/3480/23-7-2013 (ΦΕΚ 
1904/Β/05-08-2013) Δ./νσης Δασών Θεσπρωτίας Αποκε¬ 
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 

22.89 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5909/28-08-2007 Δ./νσης 
Δασών Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

22.90 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5758 (ΦΕΚ 1578/Β/10-09-2010) 
Δ./νσης Δασών Κεφαλληνίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

22.91 Απόφαση υπ’ αριθμ. 38325/3022/27-08-2012 Δ./ 
νσης Δασών Κυκλάδων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι¬ 
γαίου 

22.92 Απόφαση υπ’ αριθμ. 52200/3389/26-09-2013 Δ./ 
νσης Δασών Κυκλάδων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι¬ 
γαίου 

22.93 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1145/17-06-2011 Δ./νσης Δα¬ 
σών Λευκάδας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου- 
Δυτ. Ελλ.-Ιονίων Νήσων 

22.94 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2630/22-08-2012 Δ./νσης Δα¬ 
σών Πειραιά Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.95 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4746/24-09-2008 Δ./νσης 
Δασών Ρεθύμνης Περιφέρειας Κρήτης 

22.96 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1478/10-09-2007 Δ./νσης Δα¬ 
σών Σάμου Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

22.97 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1613/08-09-2010 Δ./νσης Δα¬ 
σών Σάμου Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

22.98 Απόφαση υπ’ αριθμ. 43788/1887/22-08-2013 Δ./ 
νσης Δασών Σάμου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.99 Απόφαση υπ’ αριθμ. 49334/2083/13-09-2013 Δ./ 
νσης Δασών Σάμου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.100 Απόφαση υπ’ αριθμ. 33782/1939/17-09-2007 Δ./ 
νσης Δασών Χίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου 

22.101 Απόφαση υπ’ αριθμ. 14660/1829/09-09-2011 Δ./ 
νσης Δασών Χίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.102 Απόφαση υπ’ αριθμ. 37358/2279/20-08-2012 Δ./ 
νσης Δασών Χίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.103 Απόφαση υπ’ αριθμ. 38332/2322/27-08-2012 Δ./ 
νσης Δασών Χίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

22.104 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2194/129727/23-08-2010 Δα¬ 
σαρχείου Αγιός Περιφέρειας Θεσσαλίας 

22.105 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3391/17-09-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Αίγιου Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.106 Απόφαση υπ’ αριθμ. 71585/1978/18-08-2011 Δα¬ 
σαρχείου Αίγιου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου- 
Δυτ. Ελλ.-Ιονίων Νήσων 


22.107 Απόφαση υπ’ αριθμ. 22744/25-11-2011 Δασαρ¬ 
χείου Αλεξανδρούπολης Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης 

22.108 Απόφαση υπ’ αριθμ. 22745/25-11-2011 Δασαρ¬ 
χείου Αλεξανδρούπολης Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης 

22.109 Απόφαση υπ’ αριθμ. 22746/25-11-2011 Δασαρ¬ 
χείου Αλεξανδρούπολης Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης 

22.110 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4027/211512/19-10-2012 Δα¬ 
σαρχείου Αλιβερίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ¬ 
σαλίας - Στ. Ελλάδας 

22.111 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4189/219367/19-10-2012 Δα¬ 
σαρχείου Αλιβερίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ¬ 
σαλίας - Στ. Ελλάδας 

22.112 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4833/245747/03-06-2013 Δα¬ 
σαρχείου Αλιβερίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ¬ 
σαλίας - Στ. Ελλάδας 

22.113 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4643/14-09-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Αμαλιάδος Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.114 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5280/29-08-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Βόλου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

22.115 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2286/17-09-2007 Δασαρχείου 
Καλαβρύτων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.116 Απόφαση υπ’ αριθμ. 8137/19-09-2007 Δασαρχείου 
Καλαμάτας Περιφέρειας Πελ/σου 

22.117 ΦΕΚ 2243/Β/10-09-2013 Δασαρχείου Καλαμάτας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου- Δυτ. Ελλάδος - 
Ιονίων Νήσων 

22.118 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1689/23-08-2013 Δασαρχείου 
Καπανδριτίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.119 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2492/23-08-2006 Δασαρ¬ 
χείου Κασσάνδρας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.120 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2516/25-08-2006 Δασαρ¬ 
χείου Κασσάνδρας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.121 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3741/23-11-2006 Δασαρχείου 
Κασσάνδρας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

22.122 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3505/04-10-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Κυπαρισσίας Περιφέρειας Πελ/σου 

22.123 Απόφαση υπ’ αριθμ. 5791/16-02-2011 Δασαρχεί¬ 
ου Λαγκαδά Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

- Θράκης 

22.124 Απόφαση υπ’ αριθμ. 9246/11-09-2007 Δασαρχείου 
Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

22.125 Απόφαση υπ’ αριθμ. 4958/05-02-2010 Δασαρχεί¬ 
ου Λαυρίου Περιφέρειας Αττικής 

22.126 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3166/02-11-2011 Δασαρχείου 
Λαυρίου Περιφέρειας Αττικής 

22.127 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2661/16-08-2012 Δασαρχείου 
Λαυρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.128 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2662//16-08-2012 Δασαρχεί¬ 
ου Λαυρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.129 Απόφαση υπ’ αριθμ. 42428/1889/06-08-2013 Δα¬ 
σαρχείου Λαυρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

22.130 Απόφαση υπ’ αριθμ. 9453/21-09-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Πατρών Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος 

22.131 Απόφαση υπ’ αριθμ. 87410/11561/02-10-2012 (ΦΕΚ 
2995/Β/12-11 -2012) Δασαρχείου Πατρών Περιφέρειας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου - Δυτ. Ελλάδος 

- Ιονίου 

22.132 Απόφαση υπ’ αριθμ. 20405/3336/17-09-2007 Δα¬ 
σαρχείου Σπάρτης Περιφέρειας Πελ/σου 
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22.133 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1869/05-09-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Σκοπέλου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

22.134 Απόφαση υπ’ αριθμ. 1255/04-06-2008 Δασαρχεί¬ 
ου Σκοπέλου Περιφέρειας Θεσσαλίας 

22.135 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3192/13-09-2007 Δασαρχείου 
Τρίπολης Περιφέρειας Πελ/σου 

22.136 Απόφαση υπ’ αριθμ. 3577/04-10-2007 Δασαρχεί¬ 
ου Τρίπολης Περιφέρειας Πελ/σου 

22.137 Απόφαση υπ’ αριθμ. 2579/26-10-2011 (ΦΕΚ 2563/ 
Β/07-11-2011) Δασαρχείου Τρίπολης Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/σου- Δυτ. Ελλάδας - Ιονίων Νήσων 

22.138 ΦΕΚ 2436/Β/06-09-2012 Δασαρχείου Τρίπολης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου- Δυτ. Ελλάδας - 
Ιονίων Νήσων 

23 Το από 11-7-2013 ενημερωτικό σημείωμα του τμή¬ 
ματος Β’ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση: 

α) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά 
στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. 
σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων 
στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα 
της Επιστημονικής Βάσης ΟΒΝΙδ. 

β) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο¬ 
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

γ) καθώς και τις απόψεις των δασικών υπηρεσιών του 
ΕΘΙΑΓΕ και της Κ.Σ.Ε.. 

δ) το γεγονός ότι οι οικολογικές οργανώσεις δεν απή- 
ντησαν στο υπ’ αριθμ. 127754/1204/18-4-2013 έγγραφό 
μας με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις τους ενόψει της 
έκδοσης της ρυθμιστικής απόφασης. 


24 Την υπ’ αριθμ. 131223/1517/31-5-2013 απόφαση με 
τίτλο «Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας 
Θήρας», κατ’ εφαρμογή της οποίας οι κυνηγοί υφίστα- 
νται ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Θήρας, 
το περιεχόμενο των οποίων, σε ό,τι αφορά την ανα¬ 
γνώριση των ειδών, διασφαλίζει πλήρως την αποφυγή 
της σύγχυσης. 

25 Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων Θήρας». 

26 Την αριθ. 168042/1277/30-4-2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργει¬ 
ας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β/2012) με θέμα 
«Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε 
περιοχές της νήσου Λήμνου». 

27 Την από 2/12/2013 Προσωρινή Διαταγή του Ε' Τμή¬ 
ματος του Συμβουλίου της Επικράτειας κατά της υπ’ 
αριθμ. 133275/2116/19-7-2013 Απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με τίτλο «Ρυθμίσεις Θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2013-2014», αποφασίζουμε: 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 
για το κυνηγετικό έτος 2013 - 2014 από 20 Αυγούστου 
2013 μέχρι 28 Φεβρουάριου 2014. 

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι¬ 
τρέπουμε τη Θήρα του αγριοκούνελου (ΟΐΎΟΙοΙας^υε 
ουπίουΐυε) μέχρι την 10 Μαρτίου 2014. 

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική 
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγι¬ 
στος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται 
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, 
αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ¬ 
ΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις 
ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». 


ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 136753/3365/6-12-2013 απόφαση 
«Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 - 2014» 



Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΖΩΝΕΣ 1 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ 
ΕΞΟΔΟ 


ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: 





1* 

Αγριοκούνελο (ΟΓγοΙοΙαρυε ουπίουΐυε) 

20/8 -14/9 

15/9 -10/3 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

2 ** 

Λαγός ( Εορυε ουίΌραουε) 


15/9-10/1 

Τετ-Σαβ-Κυρ 

Ένα (1) 

3. 

Αγριόχοιρος (δυε εοΓοία) 


15/9 - 20/1 

Τετ-Σαβ-Κυρ 

Τέσσερα (4)κατά 
ομάδα. 

4. 

Αλεπού (νυΐροε νυΐροε) 


15/9 - 28/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

5. 

Πετροκούναβο (ΜαΟοε ίοίηα) 


15/9 - 28/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 


ΠΟΥΛΙΑ 






α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 





1 . 

Σιταρήθρα (ΑΙαυάα αι-νβηείε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 31/1 

Όλες 

Δέκα (10) 

2. 

Φάσα (ΘοΙυπιόα ραΙυπιόυε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

3. 

Αγριοπερίστερο (ΘοΙυπιόα Ιίνία) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

4. 

Ορτύκι (ΘοΙυιτιίχ οοΐυιτιίχ) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

Δώδεκα (12) 
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5. 

Τρυγόνι (δίΓορΙορβΙία Ιυιΐυι·) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

Δώδεκα (12) 

6. 

Τσίχλα (ΤυΓάυε ρΓιίΙοηπβΙοε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

Είκοσι πέντε (25) 
(Συνολικά 
από όλα τα είδη) 

7. 

Δενδρότσιχλα (ΤυΓάυε νίεοίνοΓυε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

8. 

Κοκκινότσιχλα (ΤυΓάυε ίΐίαουε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

9. 

Γερακότσιχλα (ΤυΓάυε ρίΐαπε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

10. 

Κότσυφας (ΤυΓάυε πίθΓυΙα) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

11. 

Καρακάξα (Ρίοα ρίοα) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

12. 

Κάργια (ΟοΓνυε πιοπθάυΐα) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

13. 

Κουρούνα (ΟοΓνυε οογοπθ) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 20/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

14. 

Ψαρόνι (δΐυπιυε νυΐραπε) 

20/8 - 14/9 

15/9 - 28/2 

Όλες 

Χωρίς περιορισμό 

15. 

Μπεκάτσα (δοοίοραχ τυείίοοία) 


15/9 - 28/2 

Όλες 

Δέκα (10) 

16. 

Πετροπέρδικα (ΑΙβοίοπε ρΓββοα) 


1/10 - 15/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ 

Δύο (2) 

17 *** 

Νησιώτικη Πέρδικα (ΑΙοοΙοπε σάυΙοΓ) 


1/10 - 15/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ 

Τέσσερα (4) 

18. 

Κυνηγετικός Φασιανός (Ρίιαείαπυε ε.ρ) 


15/9 - 31/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ 

Ένα (1) 


ΠΟΥΛΙΑ: 






β) Υδρόβια και παρυδάτια 





1. 

Σφυριχτάρι (Αηαε ροηοίορβ) 


15/9 -10/2 

Όλες 

Δώδεκα (12) 
[Συνολικά 
από όλα τα είδη] 

2. 

Κίρκίρι (Απαε 0ΓΘ003) 


15/9 - 31/1 

Όλες 

3. 

Πρασινοκέφαλη (Απβε ρΙβΙγΓάγησάοε) 


15/9 - 31/1 

Όλες 

4. 

Σουβλόπαπια (Αηβε 3ουί3) 


15/9-10/2 

Όλες 

5. 

Σαρσέλα (Αηβε ρυβΓρυοάυΙβ) 


15/9-10/2 

Όλες 

6. 

Χουλιαρόπαπια ( Αηβε οίγροβίβ) 


15/9-10/2 

Όλες 

7. 

Κυνηγόπαπια (ΑγΙίιγΒ ίθππα) 


15/9 - 31/1 

Όλες 

8. 

Τσικνόπαπια (ΑγΙΓιγβ ίυϋρυΐα) 


15/9-10/2 

Όλες 

9. 

Φαλαρίδα (ΡυΙίοβ 3ίΓ3) 


15/9-10/2 

Όλες 

10 . 

Φλυαρόπαπια (Αηβε είΓορβΓα) 


15/9 - 31/1 

Όλες 

11 

Ασπρομετωπόχηνα (ΑηεβΓ βΙόίίΓοηε) 


15/9-10/2 

Όλες 

12. 

Νερόκοτα (ΟβΙΙίηυΙβ οόΙοΓορυε) 


15/9-10/2 

Όλες 

Δέκα (10) 

13. 

Μπεκατσίνι (ΘβΙΙίπαρο ραΙΙίπΒρο) 


15/9-10/2 

Όλες 

Δέκα (10) 

14. 

Καλημάνα (Ν/αηοΙΙυε ναηβΙΙυε) 


15/9 - 31/1 

Όλες 

Δέκα (10) 


1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (26) σχετική. 

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. 

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5 

*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (ΒοοΙοραχ ΓυεΙίσοΙα) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2013 μέχρι και 20.1.2014 σε τρεις 
(3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται 
αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Εορυε βυΓορασυε) και του Αγριόχοιρου (δυε εοωΐα). 

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (δυε εοΓοΐα) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης 
μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριό¬ 
χοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές 
ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Ν/υΙροε νυΐροε) και του Πετροκούναβου (Μαιΐοε ΐοίπα) από 15.9.2013 μέχρι 
20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς σκύλο 
δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης 
για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου 
υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της 
παρούσης. 

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Εορυε 
ουΓοροουε) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι¬ 
όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο. 

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρού¬ 
σα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

7. Το κυνήγι της Νησιωτικής Πέρδικας (ΑΙοοΙοπε οόυΙοΓ) 
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ει¬ 
δών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω 
εξαιρέσεις: 

α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις πα¬ 
ρακάτω Κυριακές: 15.9.2013, 22.9.2013,29.9.2013, 06.10.2013, 
13.10.2013, 20.10.13. 27.10.13, 3.11.2013 και 10.11.2013. 

β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της 
Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων 
(Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2013 έως 

30.11.2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυ- 
ριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από 
τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 

15.9.2013 - 17.11.2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο- Κυ¬ 
ριακή. 

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) 
της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων Θήρας» από 
20.08.2013 έως 14.09.2013. 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι: 

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής 

1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων 

1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις Θήρας 
ορισμένης χρονικής διάρκειας 

1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών 

1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά 
μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής 

1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ¬ 
τρων από τις ακτές 

1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύ¬ 
ουν ειδικοί περιορισμοί Θήρας σύμφωνα με την αριθμ 
414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής 


Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ 
Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει. 

1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασι¬ 
κές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκα¬ 
γιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου 
της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 
Πολιτισμού. 

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκού- 
νελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν 
διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη 
σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ. 
135386/2706/25-9-2013 κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα¬ 
τικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2457/Β’/2013), 

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη¬ 
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ¬ 
τοκαλί (αποκλεισμένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα- 
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











